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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УНИФИЦИРОВАННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ВЫВОДОВ ТРАНЗИСТОРОВ 

коллектор ПП40А коллектор пизл эмиттер 


На электродах транъисто- 
роЬ приведены средние значе- 
ния напряжений • измеренные 
относительно точки 5 при 
номинальной напряжении 
сети и номинальной нагрузке. 
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Блок предназначен Для питания бытовых магнитофонов, ра- 
диоприемников и диктофонов, работающих от автономных ис- 
точников постоянного тока, и выпускается в двух модифи- 
кациях: 

1) БП 12/5 — с выходным напряжением 12 В и мощностью 
около 5 Вт; 

2) БП 9/2 — с выходным напряжением 9 В и мощностью 
около 2 Вт. 

В приводимых ниже технических данных цифры в скобках 
указаны для блока типа БП 9/2, вне скобок — для БП 12/5. 


1 шт. 
1 шт. 
1шт. 
1 шт. 
1шт. 
1 шт. 


Блок питания представляет собой стабилизированный источ- 
ник постоянного напряжения, выполненный на 3-х транзисто- 
рах, и обеспечивает высокую стабильность выходного напря- 
жения. 

Напряжение питающей сети, В:127/220±10%. 

Номинальное выходное напряжение, В: 12 (9). 

Номинальный ток нагрузки: А:0,30 (0,15). 

Максимальный ток нагрузки, А:0,48 (0,22). 

Допускаемое отклонение выходного напряжения при номи- 
нальном токе нагрузки, %: ±2. 


1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ: 

1. Блок питания БП 12/5 (БП 9/2). 

2. Запасные предохранители: ПМ — 0,15 
Запасные предохранители: ПМ — 0,25 
Запасные предохранители: ПМ — 1 (0,5) 

3. Техническое описание 

4. Упаковочная коробка 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Допускаемое отклонение выходного напряжения при макси- 
мальном токе нагрузки, %: — 22. 

Напряжение пульсаций при і оминальном токе нагрузки не 
более, % : 0,5. 

Потребляемая мощность от сети, Вт (не более): 10 (8). 
Габаритные размеры блока, мм: 142X58,5X74. 

Масса: 780 г (660 г). 

III. РАБОТА О БЛОКОМ 


Не применяйте самодельные Предохранители, это может 
вывести блок питания из строя. 

Не оставляйте неработающий блок питания включенным 
в сеть. ^ 

Эксплуатация блоков^ питания при максимальном токе на- 
грузки допускается только кратковременная, а именно — для 
магнитофонов в режиме ускоренной перемотки ленты. 

При длительной эксплуатации ток нагрузки не должен пре- 
вышать номинального значения. 


Установите переключатель напряжения сети в соответствую- 
щее положение проверив при этом соответствие предохрани- 
теля напряжению сети. Для сети 220 В — 0,15 А, для сети 
127В — 0,25А. Вставьте вилку сетевого шнура блока питания 
в розетку сети. При этом должна загореться индикаторная 
лампа. 

Вставьте разъем для подключения к нагрузке в соответст- 
вующее гнездо магнитофона, радиоприемника или диктофона. 

Убедитесь в наличии номинального напряжения на выходе 
блока питания пробным вклкпением магнитофона, а также 
при помощи индикаторов, усыновленных на питаемой радио- 
аппаратуре (при наличии последних). По окончании работы 
выньте вилку сетевого шнура из розетки сети. 

Будьте осторожны — в блоке питания имеется опасное для 
жизни переменное напряжение 220 В. 

Во избежание несчастных с; учаев нельзя включать блок в 
сеть при снятой крышке корп}са. 

Перед заменой предохранителей в блоке питания не забудь- 
те вынуть вилку из розетки эл ктросети. 


IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок гарантии — 1 год со дня продажи для изделий в обыч- 
ном исполнении, и 1,5 года для изделий со Знаком качества. 

Гарантия действительна при наличии на руководстве отметки 
магазина о дате продажи, а также при соблюдении правил 
хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководст- 
ве и технических условиях ЛЩ3.2 15.030 ТУ. 

При отсутствии отметки магазина о дате продажи, срок га- 
рантии исчисляется со дня выпуска блока заводом. 

Претензии к качеству блоков, реализуемых в комплекте с 
магнитофонами, радиоприемниками -и другими радиоаппарата- 
ми, предъявляются к изготовителям этих аппаратов. 
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